jp 


أحيانا ينسى كلمة السر 
الخاصة بحسابه في ويندوز ۴× و بالتالي لا يستطيع الدخول 
ا 
O AT CE‏ 
لا يستطیع الإستغناء عنها 
هل يقوم بحذف الویندوز و ترکیبه مجدداً ؟ 
بالطبع لا » لإنه لا يريد فقدان ملفاته الهامة .. 
و ا 
افر کن نے اا وین ات الما الخ ان ا 
هو زإهإم و قد فقدنا كملة المرور الخاصة به 
ان من ضمن ممیزات ويندوز م انه قوم بعمل حساب 
تلقائی 
عند تنصیب الویندوز بإسم )۲۵٤0۲‏ ٤1٣ص۸‏ له جميع 
الصلاحيات 
و ەا ن ا E‏ الحالات 
و هو Ai Ai alo‏ و بما انه له کے السلاخاة ` 
فسنقوم بتغيير كلمة السر لإسم المستخدم إهززهط؟ .. تابع 
الشرح: 


- أول نقوم بعمل إعادة تشغيل للجهاز ' ٤إه)وءمR‏ ' . 
1- قبل ان يتم تشغيل الجهاز و بالتحديد عن ظهور 
الشاشة السوداء التي يتم فيها تحميل ملفات الويندوز 

من لوحة المفاتيح .. 
۳ ستظهر لنا الآن شاشة سوداء أخرى تحتوي 
على خيارات Start Windows Normally lqinض ja‏ 
۾ Safe Mode‏ 
نقوم نحن بإختيار ملM0‏ مfهS‏ و ذلك 
من اال اترال الإكتر لا من ج لقانت 
ثم نضغط إع)ہ ٤‏ .. 
-٤‏ سييدأ الويندوز الآن بالإقلاع و ستظهر لك نافذة 
المستخدمين .. 
ستلاحظ و جود أسم مستخدم جديد مع المستخدمين و هو 
Admi¡in¡istrat01‏ .. قم بإختيارە .. 
و سيدخل إلى الويندوز بشكل طبيعي من دون طلب أي كلمة 


Control Pane] Jlإ قم الأن بالتوجه‎ ٥ 
.„. User Accouts Jl ثم‎ 
ستظهر لك الآن حسابات المستخدمين بالقائمة‎ 
.. قم بإختيار أسم المستخدمزإه۲م‎ ٦ 
Change Password lia ستظهر لك عدة خيارات .. |ختر‎ 


۷- قم الأن فقط بوضع كلمة السر الجديدة .. 
لمستخدمنا الأصلي .. فقط و من دون أن يطلب منا الكلمة 


ق ل ا 
ثم ادخل بشكل طبيعي بالمستخدم الأصلي زدإه!ام 
و بكلمة السر الجديدة التى حددتها ! 
- عند عمل الويندوز في حالة 
Safe Mode‏ ستلاحظ بإن ألوان الكمبيوتر مختله 
و هناك بعض الاشياء الغير عادية في الويندوز 
و هذا شيء طبيعي .. لإنه الويندوز في هذه الحالة يعمل بأقل 
الموارد المتاحة .. عند التشغيل مرة أخرى سيعود كل شيء 
كما کان ! 
- في حالة عدم نجاح الطريقة السابقة 
و عندما يطلب منك كلمة مرور للمستخدم 
۸ministrator‏ فهذا يعني ان احداً ما قد قام بالعبث 
في هذا الستخد لان الويندوز دانا 
لاود روكت أئ كلفة سر الت ه٠‏ 


a ae 
عاد آطاب عام الین رمال درل‎ 


كلية دراسات الحاسوب والاحصاء 
قسم علوم الحاسوب 


hussam.shs(@bar1id.com 


